Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 9 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 01 
Jogo: Vocem X Grêmio Prudente 
Data: 16/06/2024 | Horário: | 10:00 | Estádio: | Estádio Municipal Antônio Viana da Silva / Assis 
Arbitragem 
Arbitro: Guilherme Nunes de Santana 
Arbitro Assistente 1: Ademilson Lopes da Silva Filho 
Arbitro Assistente 2: Welber Venancio da Silva 
Quarto Arbitro: Wesley Souza Lopes 
Cronologia 
Entrada do mandante: | 09:50 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 11:02 Atraso: | Não Houve 
Entrada do visitante: | 09:50 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 11:02 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 10:00 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 11:04 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 10:49 Acréscimo: | 4 min Término 2º Tempo: | 11:54 Acréscimo: | 5 min 


Resultado do 1º Tempo: 0 X 0 


Resultado Final: 0 X 0 


Vocem 
Nome Completo do Jogador 


| T/R | P/A 


Relação de Jogadores 


Registro l | 


2 


Grêmio Prudente 


| Nome Completo do Jogador 


| T/R P/A | Registro 


1 Leonardo Siqueira de Paiva Bezerr T 561266/24 Luiz Silva Filho T 497933/22 
2 | Joao Vitor da Silva Silveira T P | 560521/24 Gabriel Henrique Aguiar Mazerochi T P | 526232/23 
3 | William Celestino da Silva T P | 562937/24 Rodolfo Reydel Mol de Morais T P | 536299/23 
4 | Samuel de Paula Pereira T P | 561829/24 Rafael dos Santos Bezerra T P | 486098/22 
5 | Jose Augusto da Silva Neto T P | 560439/24 Arthur Neves Ferreira T P | 561279/24 
6 | Felipe Lopes de Mello T P | 560615/24 José Welinton Silva de Andrade T P | 564030/24 
7 | Walysson Gustavo da Silva T P | 560435/24 Rodrigo Andrade da Silva T P | 535426/23 
8 | Sergio Dias Farias Junior T P | 560432/24 Wágner Marco da Silva Gomes T P | 53628923 
9 | Ueslei Raimundo Pereira da Silva T P | 560389/24 Anderson de Brito T P | 561225/24 
10 | Raphael Ramos Basso T P | 561614/24 lury Edmundo da Silva Pinheiro T P | 535625/23 
11 | Pecel Oliveira de Souza T P | 563465/24 Lucas Gonçalves de Paula T P | 547425/24 
12 | Rafael Cristino R P | 560441/24 Arthur Silveira R P | 538603/24 
13 | Lucca Candelaria da Cruz R P | 561295/24 Yuri Costa de Souza R | A | 512340/23 
14 | Ryan Weber de Campos R P | 539473/24 Samuel Mendes Pereira R P | 524674/23 
15 | Pedro Manoel da Silva R P | 542304/24 || 17 | Leonardo Biazini Ferreira Leite R A | 473911/22 
16 | Luis Fernando Flavio Pedrosa R P | 560392/24 || 23 | Matheus Moreira dos Reis R P | 560271/24 
17 | Vinicius Fernandes da Conceição R P | 560434/24 | | 31 | Marco Antonio Martins de Oliveira R A | 507378/23 
18 | Andre Domingues Vitoriano R P | 561760/24 || 35 | Francisco Jose Freire de Freitas R P | 542211/24 
19 | Lucas Henrique Zanatelli R P | 561411/24 | | 83 | Maicky Henrique Galastri Gomes R P | 563506/24 
20 | Emanuel de Oliveira Pereira Neco R P | 563432/24 | | 88 | Pedro Henrique Rinaldi R P | 496607/22 
21 | Felipe Alexandre Cruz Torres R P | 560390/24 || 99 | Wagner Marques Gomes da Silva R | A | 551636/24 
22 | Regino Nascimento de Sousa R P | 561402/24 
23 | David Moreira Fernandes R P | 560437/24 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Comissão Técnica 
Grêmio Prudente 
Técnico Vilson Tadei Técnico Cleber Nelson de Andrade Raphaelli 
Auxiliar Técnico Mayco Buainain Tadei Auxiliar Técnico Luis Henrique dos Santos Dalben 
Médico Eduardo Barhum Badin Médico Breno Luis Erbella Casari 
Massagista João Guilherme Silva do Nascimento Massagista João Henrique Pereira 
Preparador Físico Carlos Eduardo Pizani Penteado Preparador Físico Guilherme de Carvalho Melhado 
Treinador de goleiro | Marcelo Augusto Davolos Treinador de goleiro | Nilson Gaspar 
Substituições 
Equipe Entrou Tempo 
Vocem 8 | Sergio Dias Farias Junior 22 | Regino Nascimento de Sousa - INT 
Vocem 11 | Pecel Oliveira de Souza 20 | Emanuel de Oliveira Pereira... 83:00 2T 
Vocem 7 |Walysson Gustavo da Silva 19 | Lucas Herrique Zanatelli 89:00 2T 
Vocem 10 | Raphael Ramos Basso 23 | David Moreira Fernandes 89:00 2T 
Grêmio Prudente 6 |Arthur Neves Ferreira 23 | Matheus Moreira dos Reis 51:00 2T 
Grêmio Prudente 10 | Rodrigo Andrade da Silva 35 | Francisco Jose Freire de Fre... 83:00 2T 
Grêmio Prudente 67 | Lucas Gonçalves de Paula 99 | Wagner Marques Gomes da Silv... 83:00 2T 
Grêmio Prudente 7 | José Welinton Silva de Andra... 88 | Pedro Henrique Rinaldi +2 2T 
Gols 
NÃO HOUVE GOLS 
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Vocem 10 


Advertências 


Raphael Ramos Basso 


Tempo 
26:00 


1T/2T 
1T 


Motivo:Ação temerária 


AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 


Expulsões 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido as substituições, atendimento médico aos atletas e parada para hidratação. 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Matheus Henrique Bermejo - CRM:239683 
Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 
Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 
Nada a relatar. 


Observações Eventuais 
Nada houve de anormal. 
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